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1 ٍ ز المدرسة : 136 قم الصفحة من 1 ! 

2 رمز المدر 36 رقم من 1 إلى‎ r 
المدرسة: ثانوية المتفوقات الاهلية للبنات‎ 

الذ : إحيائ : 

لفرع: إحيائي الدور الأول سدم 





| 1 | 102042136001 | أيه عبد السلام احمدلافي | 94 | 97 | 100 | 86 | 


95.3 E ES 
60.50 TD 
0 | 0 | أيه فاضل محمد عطاالله | 41 | 50 )%13 | 26 | 20 | 27 | | ممعيد‎ |_ 102042136003 | 3 | 
0 | 0 | اروى عادل عبد الكريم محمد |[ 74 | لم | 51 | 55 | 51 | 33 | | ميد‎ |_ 102042136004 | 4 | 
98.67 | 592 | اسيل عبد الكريم حسين يوسف | 94 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | | ناجح‎ | 102042136005 | 5 | 
0 | 0 | زايات صباح عبد الكريم حمزة | 75 | 83 | م | 74 | 57 | صفر | | معيد‎ 102042136006 | 6 | 
98.83 | 593 | بان محمد بديع احمد || 97 | 99 | 97 | 100 | 100 | 100 | | تاجح‎ | 102042136007 | 7 | 
91 | 546 | براء عادل مهناجاسم _|| 87 | 89 | 98 | 92 | 88 | 92 | | اجج‎ |_ 102042136008 | 8 | 
0 | 0 | تبارك احمد مجيد عبداله | 52 | 57 | 27 | 57 | 39 | 50 | | ممعيد‎ | 102042136009 | 9 | 
0 | 0 | تبارك غسان عدنان جاسم | 36 | 24 | 21 | 819 | 21 | 21 | | معيد‎ | 102042136010 | 10 | 
0 | 0 | داليا مهدي عبد الله سعد | م | 99 | م | م | 87 | م | | ميد‎ || 102042136011 _] 111 
0 | 0 [| رؤياحسن ناجي شاكر_ | م | 99 | صفر | 94 | م | صفر | | معيد‎ | 102042136012 | 12 | 
94 E 1ق‎ E 156 ا‎ 91 E 52 31 EEE E قل‎ 
62.83 | 377 | ريام عدنان احم مزع | 55 | 73 | 61 | 65 | 55 | 68 | | تهج‎ |_ 102042136015 | 14 | 
81.33 | 488 | ريم بهاء فازع محمد | 80 | 86 | 87 | 84 | 56 | 95 | | ناجح‎ | 102042136016 | 15 | 
0 ml e 6 | 95 | 90 75 6ت‎ | ue 1099421907 
92.83 | 557 | شهد سهل لطيف عيبي >< | 88 | 96 | 99 | 98 | 87 | 89 | | ناجح‎ | 102042136018 | 17 | 
73.7 i 2 5 25 ll MTS 
0 | 0 [| فاطمه عبد الله كاظم شلال | 79 | 97 | صفر | 99 | 94 | 98 | | معيد‎ | 102042136020 | 19 | 
0 | 0 | فاطمهنجدت يوسف حمد | 50 | 58 | 29 | 30 | 37 | 26 | | ميد‎ | 102042136021 | 20 | 
0 | 0 | مآب خالدمحمدجاسم | صفر | 81 | م | م | م | 65 | | ممعيد‎ | 102042136022 | 21 
0 | 0 [| مریم حامد داود يحيى زكي | 68 | 89 | 71 | 60 | صفر | 65 | | معيد‎ | 102042136023 | 22 | 
99.17 | 595 | |مريم مثنى انور مجيد | 99 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | | تاجح‎ 102042136024 | 23 | 
83.67 | 502 | ميناثروت اكرم سلمان | 83 | 84 | 87 | 83 | 82 | 83 | | ناجح‎ | 102042136026 | 24 | 
0 0 مينا مهيب فازع محمد م 67 م صفر | صفر | 34 معيد‎ | 102042136027 | 5 
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المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 136 رقم الصفحة من 2 إلى 2 
Î‏ المدرسة : ثانوية المتفوقات الاهلية للبنات 
الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/2019 
| تسلسل]__الرقم الامتحاني__ | ___اسمالطالب ___|]_العربية_| الانكليزية | الاحياء |الرياضيات| الكيمياء | الفيزياء |_اللغات_|_النتيجة_ | المجموع | المعدل | 
|26 | 102042136028 [نباعمدنهمعبدلله 22 | 82 | 85 | 98 | 81 | 67 | 83 | | تهج | 491 | 8183 











27 ]| 102042136029 ]نور ليث صالح توفيق ____| 89 | 87 | 98 | 87 | 79 | 80 | | نجع | 520 | 86.67_ 

28 | 102042136031 _| هبة ستار جبار ماضي 110000 | 62 | 50 | 66 | 70 | 68 | 63 | | نجع | 379 | 63.17_ 

_0 | 0 | هبه حامد نيف رحيم 000 | 77 | 78 | صفر | 82 | م | 90 | | معد‎ | 102042136032] 29 ٠ 
EET 


الناجحون 
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مدير المركز 


